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2020 年 10 月 30 日 安全 理事 会 主席 给 秘书 长 和 安全 理事 会 成 员 国 常 驻 
代表 的 信 


说 此 告知 ， 安 全 理事 会 已 完成 对 S/2020/1054 号 文件 所 载 决 议 草案 的 投票 表 
决 程序 ， 该 决议 章 宁 由 俄罗斯 联邦 束 题 为 “妇女 与 和 平 与 安全 ”的 项 目 提 区 。 投 
票 表决 系 按照 2020 年 3 月 27 日 安全 理事 会 主席 致 安全 理事 会 成 员 国 常 驻 代表 的 
言 (S/2020/253) 中 所 载 、 因 冠状 病毒 病 (COVID-19) 大 流行 造成 特殊 情况 而 商定 的 
程序 进行 。 


安全 理事 会 事务 司 司 长 已 收 到 安全 理事 会 所 有 1 个 成 员 的 信 ， 其 中 表明 了 
他 们 各 目 国家 对 该 决议 草案 的 立场 。 投 票 表决 结果 如 下 : 














中 国 、 印 度 尼 西亚 、 俄 多 斯 联邦 、 南 非 、 越 南 。 
反对 : 





比利时 、 多 米 尼 加 共和 国 、 爱 沙 尼 亚 、 法 国 、 德 国 、 尼 日 尔 、 芭 文 条 特 和 格 
林 纳 本 期、 突尼斯、 大 不 列 其 及 北 爱 尔 兰 联合 王国 、 美 利 坚 合众国 。 


决议 草案 获得 $ 标 赞成 、 零 票 反 对 、10 要 弃权 。 由 于 未 获得 所 需要 数 ， 该 决 
议 章 案 未 获 通 过 。 
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